Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


Examenul de bacalaureat naţional 2016 
Proba E.d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


Simulare 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 


pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. c 3p 
3. c 3p 
4. d 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
A. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea forțelor care acționează asupra blocului B 4p 
b. Pentru: 4p 
T=F Ip 
N+ Fsin f- mgcosa =0 2p 
rezultat final N = 900 N 1p 
C. Pentru: 4p 
Fcos £ - F; - mgsina = 0 2p 
F =uN 1p 
rezultat final „ = 0,22 1p 
d. Pentru: 3p 
P=F-v-cosf 2p 
rezultat final P = 800 W 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
A. Subiectul al III-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
Em = mgh 1p 
h= Dsina 1p 
rezultat final E„ = 20 J 1p 
b. Pentru: 4p 
Le, =-F;D 2p 
F, = um, gcos « 1p 
rezultat final Lg =—4J 1p 
C. Pentru: 4p 
2 
Mu m,gh+ Ls 2p 
my, = (m, +m) v 1p 
rezultat final v = 1,6 m/s 1p 
d. Pentru: 4p 
Liot = AE; 1p 
Liot = -ulm + m, )gd 1p 
2 
AE, =- meu 1p 
rezultat final u = 0,16 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 1 Simulare 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. b 3p 
3. a 3p 
4. c 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
PV = (m/u RT, 1p 
PoV> = (m/u2)RT> 1p 
rezultat final Si =5 1p 
v 
b. Pentru: 4p 
v=v, +y, 1p 
2m m m 
= =+ 2p 
U h k 
rezultat final 4 = 7 g/mol 1p 
c. Pentru: 4p 
U; =U; 1p 
U, =v,C, T, +v,0,, T 1p 
U, = (v,C, +v,C,, )T 1p 
rezultat final T = 296 K 1p 
d. Pentru: 4p 
pV= (z z) RT 2p 
1 Me 
V=V +V, 1p 
rezultat final p = 1,7 -10° Pa 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
reprezentare corectă în coordonate p-V 3p 
b. Pentru: 4p 
Ta 
7]Camot = 1- Ta 2p 
Pı _ P2 
T T 1p 
rezultat final 7carmot = 50% 1p 
C. Pentru: 4p 
Liot = Lia + Los + La: 1p 
L2 = VRT In(p,/ p2) 1p 
Las =vR(T; -T,) 1p 
rezultat final Liot = 240 J 1p 
d. Pentru: 4p 
O primit g Q23 1p 
O primit T VC (Ta -h) 1p 
1] = Liot / Qprimit 1p 
rezultat final 7 = 12% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Simulare 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. a 3p 
3. c 3p 
4. b 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
Umn = l3R3 1p 
E = laln + Ra)+ l3P3 2p 
rezultat final Umy = 12 V 1p 
b. Pentru: 4p 
IA +l =h 1p 
E> = lolra + R2)+ l3R3 2p 
rezultat final Rə =1Q 1p 
c. Pentru: 3p 
Uy = Es — lan 2p 
rezultat final Uy =14 V 1p 
d. Pentru: 4p 
R3 F RA 
E 
l= —2— 1p 
Re + r2 
rezultat final /'= 3,3 A 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
C. Subiectul al IIl-lea 
lila. | Pentru: 3p 
reprezentarea corectă 3p 
b. Pentru: 4p 
P _ Po 
În la 2p 
rezultat final h4 = 2A 1p 
c. Pentru: 4p 
E=I(R+r)+U 2p 
rezultat final R =1,9 Q 1p 
d. Pentru: 4p 
2 R'+r+ Rp2 P 
u2 
Rpo = — 1 
b2 P, p 
rezultat final R’ = 3,5 Q 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Simulare 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocațională-profilul militar 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. b 3p 
3. c 3p 
4. d 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
D. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
CONN l 
X2 Xi 5 fi p 
X2 1 X% =-3 1p 
rezultat final 4 = 30 cm 2p 
b. Pentru: 4p 
OSE i 
x 7 > Usistem p 
X3 x =4 1p 
rezultat final Csistem = 1,25 m! 2p 
c. Pentru: 3p 
1 1 
sistem = T> h 1p 
rezultat final fọ = —48 cm 2p 
d. Pentru: 4p 
1 1 
—=-(n-1)— 2 
f |F| E 
rezultat final n = 15 2p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
D. Subiectul al Ill-lea 
Ill.a. | Pentru: 3p 
d=4i 1p 
„ AD 
Î = —— 1 
2/ K 
rezultat final d = 4-10 m 1p 
b. Pentru: 4p 
deplasarea sistemului de franje: Ax = abia) 2p 
poziţia maximului de ordin 2: x3™ = 242 1p 
rezultat final n = 1,5 1p 
C. Pentru: 4p 
kD. 
Xk = DA 1p 
a 
kD 
Xk, -49h 1p 
a 
Xk = Xk 1p 
rezultat final x, = 9mm 1p 
d. Pentru: 4p 
. f l hD 
deplasarea sistemului de franje: Ax = E 3p 
rezultat final Axg = 2 mm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Simulare 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


